Philips Consumer Lifestyle B.V. DH ] Li PS 


2069 2018/07 


(Document No.) (Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed ) 


EU DECLARATION OF CONFORMITY 


We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. 
(Company name) 
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 


(address) 


declare under our responsibility that the product(s): HD9220, HD9225, HD9226, HD9227, HD9228, HD9229 


Philips 


(brand name) (Type version or model) 


Viva Air-fryer 


(product description) 


to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: 


EN60335-1:2012 +A11:2014; 

EN60335-2-9:2003 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010 
EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011; EN 55014-2:2015; 

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3 2013; 

EN 62233:2008 

EN 50564: 2011 

EN 50581:2012 


following the provisions of : 


2014/35/EU 
2014/30/EU 
2009/125/EC; 
2008/1275/EC; 
2011/65/EU; 


And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents 


| 

The Notified Body: performed: | 
| 

| (Name and number) | 

| 

| 

| 


and issued the certificate: 


| (certificate number) 


Remarks: 





Drachten, 17-Jul-18 A.Speelman, CL Compliance Manager 


(place,date) (signature, name and function) 


Philips Consumer Lifestyle B.V. DH | LI DS 


2069 2018/07 
(Document No. /Bericht Nr. ) (Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed Jahr der CE 
Zeichenerteilung ) 


EU DECLARATION OF CONFORMITY 


(EG - Konformitätserklärung) 


We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. 
(Company name / Name) 
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 
(address / Anschrift) 


declare under our responsibility that the product(s): HD9220, HD9225, HD9226, HD9227, HD9228, HD9229 
erklären als Verantwortliche, daß folgende(s) elektrische(n) Produkt(e) 
Philips 


(brand name, Markenname) (Type version or model, Typenbezeichnung oder Modell ) 


Viva Air-fryer 


(product description, Produktbezeichnung) 


to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: 
(auf die sich diese Konformitätserklärung bezieht, allen nachstehenden hamonisierten Normen entspricht.) 


EN60335-1:2012 +A11:2014; 

EN60335-2-9:2003 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010 
EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011; EN 55014-2:2015; 

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3 2013; 

EN 62233:2008 

EN 50564: 2011 

EN 50581:2012 


following the provisions of : 


(Entsprechend den Bestimmungen der) 


2014/35/EU 
2014/30/EU 
2009/125/EC; 
2008/1275/EC; 
2011/65/EU; 


And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents 


(und die gemaB eines Qualitatsystems produziert werden, dass mindestens der ISO 9001 oder CENELEC Permanent Documents entspricht) 


[Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485: = === 1 
| 
| The Notified Body: performed: 


lita M 
jand issued the certificate: 


K und stellen das Zertifikat) (certificate number / Zertifikatnummer) 


| (benannte Stelle) (Name and number/ Name und Kennnummer ) (ausgeführt) (description of intervention / Beschreibung des Verfahrens) | 


Remarks: 


Drachten, 17-Jul-18 A.Speelman, CL Compliance Manager 


(place, date / Ort, Datum ) (signature, name and function / Unterschrift, Name und Funktion des Unterzeichners ) 


Philips Consumer Lifestyle B.V. DH ] LI PS 


2069 2018/07 


(Document No. / Numero du document) (Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Annće/mois 
(aaaa/mm) au cours de laquelle le marquage CE a été apposé) 


EU DECLARATION OF CONFORMITY 


(DECLARATION DE CONFORMITE CE) 


We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. 
(Company name / Nom de l'entreprise) 
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 


(address / adresse) 


declare under our responsibility that the produci(s): HD9220, HD9225, HD9226, HD9227, HD9228, HD9229 
(déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s)) 
Philips 


(brand name, nom de la marque) (Type version or model, référence ou modêle) 


Viva Air-fryer 


(product description, description du produit) 


to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: 


(auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes) 


EN60335-1:2012 +A11:2014; 

EN60335-2-9:2003 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010 
EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011; EN 55014-2:2015; 

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3 2013; 

EN 62233:2008 

EN 50564: 2011 

EN 50581:2012 


following the provisions of : 


(conformóment aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:) 


2014/35/EU 
2014/30/EU 
2009/125/EC; 
2008/1275/EC; 
2011/65/EU; 


And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents 


(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC) 


[Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485: 000 1 
| 
| The Notified Body: performed: 


|(L'Organisme Notifié) (Name and number/ nom et numéro) (a effectué) (description of intervention / description de intervention) | 
|. = | 
and issued the certificate: | 





|“ et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat) 
Remarks: 
C - 
L/ 
Drachten, 17-Jul-18 A.Speelman, CL Compliance Manager 


(place,date / lieu, date) (signature, name and function / signature, nom et fonction) 


Philips Consumer Lifestyle B.V. DH ] LI PS 


2069 2018/07 


(Document No. / Documentnummer) (Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Jaar, maand 
waarin de CE markering is uitgegeven) 


EU DECLARATION OF CONFORMITY 


(Europeese Conformiteitsverklaring) 


We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. 
(Company name / Bedrijfsnaam) 
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 


(address / adres) 


declare under our responsibility that the product(s): HD9220, HD9225, HD9226, HD9227, HD9228, HD9229 
(verklaren dat onder onze verantwoordelijkheid de product(en)) 
Philips 


(brand name, merknaam) (Type version or model, typenummer of model) 


Viva Air-fryer 


(product description, productbeschrijving) 


to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: 
(waar deze verklaring betrekking op heeft voldoen aan de volgende geharmoniseerde standaarden) 


EN60335-1:2012 +A11:2014; 

EN60335-2-9:2003 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010 
EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011; EN 55014-2:2015; 

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3 2013; 

EN 62233:2008 

EN 50564: 2011 

EN 50581:2012 


following the provisions of : 


(volgens de voorwaarden van:) 


2014/35/EU 
2014/30/EU 
2009/125/EC; 
2008/1275/EC; 
2011/65/EU; 


And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents 


(En worden geproduceerd volgens een kwaliteitsprogramma wat minimaal overeenkomt met ISO9001 of de CENELEC permanente documenten) 


[Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485: 000 1 
| 
| The Notified Body: performed: 


land issued the certificate: 


K en heeft een certificaat uitgegeven) (certificate number / nummer van het certificaat) 


| (Notified Body) (Name and number/ Naam en nummer) (heeft uitgevoerd) (description of intervention / uitgevoerd testprotocol) | 


Remarks: 





Drachten, 17-Jul-18 A.Speelman, CL Compliance Manager 


(place,date / plaats, datum) (signature, name and function / handtekening, naam en functie) 


Philips Consumer Lifestyle B.V. DH | LI DS 


2069 2018/07 


(Document No. / Číslo zprávy) (Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Rok udéléni 
znamky CE) 


EU DECLARATION OF CONFORMITY 


(Prohlaśeni o shodć v EU) 


We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. 
(Company name / Jmâno) 
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 


(address / adresa) 


declare under our responsibility that the product(s): HD9220, HD9225, HD9226, HD9227, HD9228, HD9229 
(Prohlaśujeme na svou odpovédnost, Ze elektricky vyrobek) 
Philips 


(brand name, znacka) (Type version or model, Typ verze nebo model) 


Viva Air-fryer 


(product description, popis vyrobku) 


to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: 
(na nějž se toto prohlášení vztahuje, je ve shodě s následujícími harmonizovanymi normami:) 


EN60335-1:2012 +A11:2014; 

EN60335-2-9:2003 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010 
EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011; EN 55014-2:2015; 

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3 2013; 

EN 62233:2008 

EN 50564: 2011 

EN 50581:2012 


following the provisions of : 


(Nasledovanych ustanovenimi Smórnic:) 


2014/35/EU 
2014/30/EU 
2009/125/EC; 
2008/1275/EC; 
2011/65/EU; 


And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents 


(A jsou vyráběny v systému řízení kvality minimálně ve shodě s ISO 9001 nebo) 


[Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485: 00 1 
| 
| The Notified Body: performed: 


|. » 
end issued the certificate: 


¡e vydal certifikät,) (certificate number / číslo certifikátu) 


|(Kompetentní orgán) (Name and number/ Název a číslo) (provedl) (description of intervention / popis operace) | 


Remarks: 


Drachten, 17-Jul-18 A.Speelman, CL Compliance Manager 


(place,date / misto, datum) (signature, name and function / podpis, jmóno a funkce) 


Philips Consumer Lifestyle B.V. PH | Li PS 


2069 2018/07 


(Document No. / Rapportnummer) (Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Ârstal for 
paheeftning af CE-maerkningen) 


EU DECLARATION OF CONFORMITY 


(EU KONFORMITETSERKL/ERING) 


We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. 
(Company name / Virksomhedens navn) 
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 


(address / adresse) 


declare under our responsibility that the product(s): HD9220, HD9225, HD9226, HD9227, HD9228, HD9229 
(Erklaerer i henhold til vores ansvar, at de(t) elektriske produkt(er)) 
Philips 


(brand name, navn pa varemeerke) (Type version or model, type eller model) 


Viva Air-fryer 


(product description, produktbeskrivelse) 


to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: 
(til hvilke(t) denne erklæring relaterer sig, er i konformitet med følgende harmoniserede standarder) 


EN60335-1:2012 +A11:2014; 

EN60335-2-9:2003 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010 
EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011; EN 55014-2:2015; 

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3 2013; 

EN 62233:2008 

EN 50564: 2011 

EN 50581:2012 


following the provisions of : 

(Opfylder de ufravigelige krav og øvrige forskrifter i) 
2014/35/EU 

2014/30/EU 

2009/125/EC; 


2008/1275/EC; 
2011/65/EU; 


And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents 


(Og er produceret i en kvalitet, der, som minimum, opfylder kravene i ISO 9001-standarden eller CENELEC's permanente dokumenter) 


[Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity wih EN13485: 0000 1 
| 
| The Notified Body: performed: 


a v 
end issued the certificate: 


|“ og udstedt erkleeringen) (certificate number / erkleeringsnummer) 


| (Det Notificerede Organ) (Name and number/ Navn og nummer) (har gennemfort) (description of intervention / beskrivelse af intervention) | 


Remarks: 





Drachten, 17-Jul-18 A.Speelman, CL Compliance Manager 


(place,date / sted, dato) (signature, name and function / Signatur, navn og titel) 


Philips Consumer Lifestyle B.V. DH ] Li PS 


2069 2018/07 


(Document No. / Documento n°.) (Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Año en el que 
se incluye el marcado CE)) 


EU DECLARATION OF CONFORMITY 


(EU DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD) 


We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. 
(Company name / Nombre compaña ) 
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 


(address / dirección ) 


declare under our responsibility that the product(s): HD9220, HD9225, HD9226, HD9227, HD9228, HD9229 
(Declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que el (los) producto(s): 
Philips 


(brand name, nombre de la marca) (Type version or model, Referencia o modelo) 


Viva Air-fryer 


(product description, descripciön del producto ) 


to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: 


(Al que hace referencia esta declaración cumple con las siguientes normas armonizadas) 


EN60335-1:2012 +A11:2014; 

EN60335-2-9:2003 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010 
EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011; EN 55014-2:2015; 

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3 2013; 

EN 62233:2008 

EN 50564: 2011 

EN 50581:2012 


following the provisions of : 


(Siguiendo las disposiciones relativas a:) 


2014/35/EU 
2014/30/EU 
2009/125/EC; 
2008/1275/EC; 
2011/65/EU; 


And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents 


(Y se fabrican conforme a una calidad al menos conforme a la norma ISO 9001 o a los Documentos Permanentes CENELEC) 


[Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485: 0000 1 
| 
| The Notified Body: performed: 


land issued the certificate: 


|“ Y expidió el certificado) (certificate number / número de certificado) 


| (El organismo notificado) (Name and number/ Nombre y número) (realizador) (description of intervention / descripción de la intervención) | 


Remarks: 





Drachten, 17-Jul-18 A.Speelman, CL Compliance Manager 


(place,date / lugar, fecha) (signature, name and function / firma, nombre y cargo ) 


Philips Consumer Lifestyle B.V. DH ] LI PS 


2069 2018/07 
(Document No. / Raportti nr.) (Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / CE merkinnân 
myöntämisvuosi) 


EU DECLARATION OF CONFORMITY 


(Vaatimustenmukaisuusvakuutus) 


We, PHILIPS CONSUMERLIFESTYLE B.V. 
(Company name / Nimi) 
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 
(address / Osoite) 


declare under our responsibility that the produci(s): HD9220, HD9225, HD9226, HD9227, HD9228, HD9229 
(Ilmoitus seuraavista vastuullamme olevista sähkötuotteista:) 
Philips 


(brand name, Brândinimi) (Type version or model, Tyypi, versio tai malli) 


Viva Air-fryer 


(product description, Tuotekuvaus) 


to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: 
(Tämä vakuutus on yhdenmukainen seuraavien harmonisointistandardien kanssa) 


EN60335-1:2012 +A11:2014; 

EN60335-2-9:2003 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010 
EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011; EN 55014-2:2015; 

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3 2013; 

EN 62233:2008 

EN 50564: 2011 

EN 50581:2012 


following the provisions of : 


(Seuraavien mâârâysten mukaisesti) 


2014/35/EU 
2014/30/EU 
2009/125/EC; 
2008/1275/EC; 
2011/65/EU; 


And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents 


(Ja on tuotettu seuraavien laatujärjestelmien mukaisesti : ISO 9001 ja CENELEC asiakirjat) 


[Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485: 0000 1 
| 
| The Notified Body: performed: 


land issued the certificate: 


|(Todistuksen antaja) (certificate number / Sertifikaatin numero) 


| (Ilmoitettu laitos) (Name and number/ Nimi ja numero) (suoritetaan) (description of intervention / toimenpiteen kuvaus) | 


Remarks: 





Drachten, 17-Jul-18 A.Speelman, CL Compliance Manager 


(place,date / paikka, páiváys) (signature, name and function / Allekirjoitus, nimi ja asema) 


Philips Consumer Lifestyle B.V. DH | Li PS 


Jola 2018/07 


(Document No. / Jelentés száma) (Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / A CE jelzés 


feltüntetésének éve) 


EU DECLARATION OF CONFORMITY 


(EC MEGFELELÓSÉGI NYILATKOZAT) 


We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. 
(Company name / Név) 
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 


(address / cím) 


declare under our responsibility that the product(s): HD9220, HD9225, HD9226, HD9227, HD9228, HD9229 


(Felelóssége tudataban nyilatkozik, hogy az alabbi elektronikai termék(ek)) 
Philips 


(brand name, markanév) (Type version or model, Típusváltozat vagy modell) 


Viva Air-fryer 


(product description, termék megnevezése) 


to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: 
(Az ezen nyilatkozatban foglaltak szerint megfelel(nek) a kóvetkezó harmonizált szabványoknak) 


EN60335-1:2012 +A11:2014; 

EN60335-2-9:2003 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010 
EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011; EN 55014-2:2015; 

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3 2013; 

EN 62233:2008 

EN 50564: 2011 

EN 50581:2012 


following the provisions of : 
(Követve a következö ajânlâsokat) 
2014/35/EU 

2014/30/EU 

2009/125/EC; 


2008/1275/EC; 
2011/65/EU; 


And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents 
(legalabb az ISO 9001-nek megfelelóen vagy) 


[Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485: | 1 
| 
| The Notified Body: performed: 


VR = 
end issued the certificate: 


K és a kibocsátott tanúsítvány) (certificate number / tanúsítvány száma) 


| (Bejelentett testiilet) (Name and number/ Név és szám) (teljesitve) (description of intervention / intézkedés leírása) | 


Remarks: 





Drachten, 17-Jul-18 A.Speelman, CL Compliance Manager 


(place,date / hely, dätum) (signature, name and function / aláírás, név és beosztás) 


Philips Consumer Lifestyle B.V. 


2069 


PHILIPS 


2018/07 


(Document No. / Report Numero ) (Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Anno di 
apposizione della marcatura CE) 


EU DECLARATION OF CONFORNMITY 


(DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE ) 


We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. 


(Company name / denominazione sociale) 


TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 


(address / sede) 


declare under our responsibility that the produci(s): HD9220, HD9225, HD9226, HD9227, HD9228, HD9229 


(dichiara sotto la propria responsabilita che il /i Prodotto /i elettrico/i) 


Philips 


(brand name, marchio) (Type version or model, modello o versione ) 


Viva Air-fryer 


(product description, descrizione del prodotto) 


to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: 


(al quale la presente dichiarazione si riferisce è conforme alle seguenti norme tecniche armonizzate) 


EN60335-1:2012 +A11:2014; 

EN60335-2-9:2003 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010 
EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011; EN 55014-2:2015; 

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3 2013; 

EN 62233:2008 

EN 50564: 2011 

EN 50581:2012 


following the provisions of : 


(secondo le disposizioni della ) 


2014/35/EU 
2014/30/EU 
2009/125/EC; 
2008/1275/EC; 
2011/65/EU; 


And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents 


(e i processi produttivi seguono un sistema qualita conforme almeno alla norma ISO 9001 o ai documenti permanenti CENELEC) 


[Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485: | 1 
| 
| The Notified Body: performed: 


land issued the certificate: 


| (L'ente certificatore notificato) (Name and number/ denominazione e numero) (ha eseguito) (description of intervention / descrizione dell'intervento) — | 


K ed emesso il certificato) (certificate number / numero del certificato) 


Remarks: 


Drachten, 17-Jul-18 
(place,date / luogo e data) 


A.Speelman, CL Compliance Manager 


(signature, name and function / firma , nome e funzione) 


Philips Consumer Lifestyle B.V. DH | LI PS 


2069 2018/07 


(Document No. / Pranešimo Nr.) (Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Metai, kada CE 
patvirtino) 


EU DECLARATION OF CONFORNMITY 


(EC ATITIKTIES DEKLARACIJA) 


We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. 
(Company name / Pavadinimas) 
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 


(address / adresas) 


declare under our responsibility that the produci(s): HD9220, HD9225, HD9226, HD9227, HD9228, HD9229 
(Deklaruojame, kad elektronikos gaminys (-iai):) 
Philips 


(brand name, firmos Zenklo pavadinimas ) (Type version or model, Tipas arba modelis) 


Viva Air-fryer 


(product description, gaminio aprağymas) 


to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: 


(Pagal Sia deklaracija atitinka toliau nurodytus standartus:) 


EN60335-1:2012 +A11:2014; 

EN60335-2-9:2003 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010 
EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011; EN 55014-2:2015; 

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3 2013; 

EN 62233:2008 

EN 50564: 2011 

EN 50581:2012 


following the provisions of : 


(Atitinka tokias nuostatas:) 


2014/35/EU 
2014/30/EU 
2009/125/EC; 
2008/1275/EC; 
2011/65/EU; 


And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents 


(Pagaminta atitinkant visus kokybés reikalavimus pagal ISO 9001 ar CENELEC nuolatinius dokumentus) 


[Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with ENI3485: — = === 1 
| 
| The Notified Body: performed: 


|, T 
and issued the certificate: 


| Sertifikatas isleistas) (certificate number / sertifikato numeris) 


| (Informuota jstaiga) (Name and number/ Pavadinimas ir numeris) (atlikta) (description of intervention / intervencijos aprašymas) | 


Remarks: 


Drachten, 17-Jul-18 A.Speelman, CL Compliance Manager 


(place,date / vieta, data) (signature, name and function / paraśas, vardas, pavarde ir pareigos) 


Philips Consumer Lifestyle B.V. 


2069 


PHILIPS 


2018/07 


(Document No. / Zinojums Nr) (Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Gads kura CE 
zime ieviesta) 


EU DECLARATION OF CONFORNMITY 


(EC deklaräcija atbilstiba) 


We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. 


(Company name / värds) 


TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 


(address / adrese) 


declare under our responsibility that the product(s): HD9220, HD9225, HD92 
(deklaret zem vai atbildiba ka, elektronisks produkts) 


Philips 
(brand name, fabrikas marka vards) (Type version or model, Tips, 


Viva Air-fryer 


(product description, produkta apraksts) 


26, HD9227, HD9228, HD9229 


versija vai modelis) 


to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: 


(Kam Si deklaräcija atbilst ir apliecinat ar sekojośiem saskanotiem standartiem) 


EN60335-1:2012 +A11:2014; 

EN60335-2-9:2003 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010 
EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011; EN 55014-2:2015; 

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3 2013; 

EN 62233:2008 

EN 50564: 2011 

EN 50581:2012 


following the provisions of : 


(Sekojot noteikumiem) 


2014/35/EU 
2014/30/EU 
2009/125/EC; 
2008/1275/EC; 
2011/65/EU; 


And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents 


(Tiek ražots zem kvalitātes sistēma kas ir apstiprināta ar ISO 9001 vai CENELEC pastāvošiem dokume 


ntiem ) 


| 
| The Notified Body: performed: 


| (Registrata galvena dala) (Name and number/ vards un numurs) (paveikts) 


|, > 
and issued the certificate: 


| Un izveido sertifikätu) (certificate number / sertifikäta numurs) 


| 
| 
(description of intervention / intervencijas apraksts) | 
| 
| 
| 


Remarks: 


Drachten, 17-Jul-18 


(place,date / vieta, datums) 


A.Speelman, CL Compliance Manager 


(signature, name and function / parskts, vârds un amatpienâkums) 


Philips Consumer Lifestyle B.V. DH i Li PS 


2069 


2018/07 


(Document No. / Numer raportu) (Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Rok, w którym 


oznakowanie CE zostalo umieszczone na wyrobie) 


EU DECLARATION OF CONFORMITY 


(DEKLARACJA ZGODNOSCI UE) 


We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. 


(Company name / Nazwa) 


TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 


(address / adres) 


declare under our responsibility that the product(s): HD9220, HD9225, HD9226, HD9227, HD9228, HD9229 


(Deklarujemy na naszą odpowiedzialność, ze urzadzeni(e/a) elektryczne) 


Philips 


(brand name, marka) 


Viva Air-fryer 


(Type version or model, Typ lub model) 


(product description, nazwa /opis produktu) 


to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: 
(Do którego odnosi się niniejsza deklaracja jest zgodny z następującymi normami zharmonizowanymi) 


EN60335-1:2012 +A11:2014; 

EN60335-2-9:2003 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010 
EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011; EN 55014-2:2015; 

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3 2013; 


EN 62233:2008 
EN 50564: 2011 
EN 50581:2012 


following the provisions of : 


(Zgodnie z dyrektywami) 


2014/35/EU 
2014/30/EU 
2009/125/EC; 
2008/1275/EC; 
2011/65/EU; 


And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents 


(oraz został wyprodukowany zgodnie ze standardami jakościowymi takimi jak IS09001 lub CENELEC Permanent Documents) 


[Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485: 0 1 
performed: 


| 
| The Notified Body: 
| (Jednostka certyfikujaca) 


lia En 
and issued the certificate: 


ili wydata certyfikat) 


(Name and number/ Nazwa i numer) (wykonata) (description of intervention / rodzaj badania) | 


(certificate number / numer certyfikatu) 


Remarks: 


Drachten, 17-Jul-18 


(place,date / miasto, data) 


A.Speelman, CL Compliance Manager 


(signature, name and function / podpis, imie i nazwisko oraz funkcja) 


Philips Consumer Lifestyle B.V. DH i Li PS 


2069 2018/07 


(Document No. / Relatório No.) (Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Ano em que a 


marca CE é afixada) 


EU DECLARATION OF CONFORMITY 


(DECLARAÇÃODE CONFORMIDADE CE) 


We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. 
(Company name / Nome) 
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 


(address) 


declare under our responsibility that the product(s): HD9220, HD9225, HD9226, HD9227, HD9228, HD9229 
(Declara sob a sua responsabilidade que o(s) producto(s) eléctricos ) 
Philips 


(brand name, nome da marca) (Type version or model, Indicar versão ou modelo) 


Viva Air-fryer 


(product description, Descrição do produto) 


to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: 
(Aqueles a quem esta declaração se derige, está em conformidade com as seguintes normas harmonizadas) 


EN60335-1:2012 +A11:2014; 

EN60335-2-9:2003 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010 
EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011; EN 55014-2:2015; 

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3 2013; 

EN 62233:2008 

EN 50564: 2011 

EN 50581:2012 


following the provisions of : 


(Na sequência do disposto em:) 


2014/35/EU 
2014/30/EU 
2009/125/EC; 
2008/1275/EC; 
2011/65/EU; 


And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents 


(E são produzidos sob um regime de qualidade, pelo menos, em conformidade com a norma ISO 9001 ou Documentos Permanentes CENELEC) 


[Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485: 0 00 0 ] 
| 
| The Notified Body: performed: 


land issued the certificate: 


Il E emitido o certificado) (certificate number / certificado numero) 


|(O organismo notificado) (Name and number/ Nome e número) (realizada) (description of intervention / descrição da intervenção) | 


Remarks: 


Drachten, 17-Jul-18 A.Speelman, CL Compliance Manager 


(place,date / local, data) (signature, name and function / assinatura, nome e função) 


Philips Consumer Lifestyle B.V. DH | LI PS 


2069 2018/07 


(Document No. / Nr. raport) (Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Anul in care 


este aplicat marcajul CE) 


EU DECLARATION OF CONFORMITY 


(DECLARATIE DE CONFORMITATE CE) 


We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. 
(Company name / Nume) 
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 


(address / adresä) 


declare under our responsibility that the product(s): HD9220, HD9225, HD9226, HD9227, HD9228, HD9229 
(Declaräm pe proprie räspundere cä produsul (produsele) electric(e)) 
Philips 


(brand name, marca) (Type version or model, Tip sau model) 


Viva Air-fryer 


(product description, descriere produs) 


to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: 
(La care se referä aceastä declaratie, este in conformitate cu urmätoarele standarde armonizate) 


EN60335-1:2012 +A11:2014; 

EN60335-2-9:2003 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010 
EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011; EN 55014-2:2015; 

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3 2013; 

EN 62233:2008 

EN 50564: 2011 

EN 50581:2012 


following the provisions of : 


(In conformitate cu dispozitiile directivelor) 


2014/35/EU 
2014/30/EU 
2009/125/EC; 
2008/1275/EC; 
2011/65/EU; 


And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents 


(Si sunt fabricate dupa o schema de calitate conforma cel putin cu standardul ISO 9001 sau Documentele Permanente CENELEC) 


[Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with ENT3485: — 0 00 1 
| 
| The Notified Body: performed: 


lic = 
and issued the certificate: 


K Şi a emis certificatul) (certificate number / Numărul certificatului) 


| (Organismul notificat) (Name and number/ Nume si număr) (a efectuat) (description of intervention / descrierea intervenției) | 


Remarks: 





Drachten, 17-Jul-18 A.Speelman, CL Compliance Manager 


(place,date / locul, data) (signature, name and function / semnätura, nume si functie) 


Philips Consumer Lifestyle B.V. 


2069 


(Document No. /Homep npomokona) 


PHILIPS 


2018/07 


(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / [00 Havana 


Mapkuposku 3HaKOM CE) 


EU DECLARATION OF CONFORMITY 


(CE Heknapauna o cooTBeTCTBMN) 


We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. 


(Company name / KOpuamueckoe uma) 


TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 


(address / anpec) 


declare under our responsibility that the product(s);  HD9220, HD9225, HD9226, HD9227, HD9228, HD9229 


(Qeknapupyem nog Hawy OTBETCTBEHHOCTb, UTO ANEKTPUYECKAA MPOAyKUMA) 


Philips 


(brand name, mopeoeas mapka) (Type version or model, mun, Moderne) 


Viva Air-fryer 


(product description, onucaHne nponykuun) 


to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: 


(yKazaHHas B AaHHOI HekriapaLii, COOTBETCTBYET TpeOOBAHKAM CNENYOLIUX CTaHAapToB:) 


EN60335-1:2012 +A11:2014; 

EN60335-2-9:2003 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010 
EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011; EN 55014-2:2015; 

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3 2013; 

EN 62233:2008 

EN 50564: 2011 

EN 50581:2012 


following the provisions of : 


(B coorBercrBue c nonoxenusMu:) 


2014/35/EU 
2014/30/EU 
2009/125/EC; 
2008/1275/EC; 
2011/65/EU; 


And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents 


(no kpañHeù mepe, B coorBercrBMM c ISO 9001 unu) 


[Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485: 000 1 
| 

| The Notified Body: performed: 

|(HorncpnupoBaHHbiń OpraH) (Name and number/ Haseauue u Homep) (npoeepun(a)) 


I. = 
and issued the certificate: 


| u ebinycmun(a) (certificate number / Homep cepmubukama) 
cenmuichiicam) 


Remarks: 


Drachten, 17-Jul-18 


(place,date / mecmo, dama) 


| 
| 
(description of intervention / onucauue npoeepku) | 
| 
| 
| 


A.Speelman, CL Compliance Manager 


(signature, name and function / noOnucb, uma u domkHocmb) 


Philips Consumer Lifestyle B.V. DH i LI PS 


2069 2018/07 


(Document No. / Správa č.) (Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Rok v ktorom 
je opatreny znakom CE) 


EU DECLARATION OF CONFORMITY 


(Rok v ktorom je opatreny znakom CE) 


We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. 
(Company name / Meno ) 
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 


(address / adresa) 


declare under our responsibility that the product(s): HD9220, HD9225, HD9226, HD9227, HD9228, HD9229 
(Prehlasujeme na svoju zodpovednost, Ze elektricky vyrobok(y)) 
Philips 


(brand name, názov značky) (Type version or model, Typové označenie alebo model) 


Viva Air-fryer 


(product description, opis pristroja) 


to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: 


(Na ktory sa toto vyhlasenie vztahuje, je v zhode s nasledujücimi harmonizovanymi normami) 


EN60335-1:2012 +A11:2014; 

EN60335-2-9:2003 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010 
EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011; EN 55014-2:2015; 

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3 2013; 

EN 62233:2008 

EN 50564: 2011 

EN 50581:2012 


following the provisions of : 


(V nadvâznosti na ustanovenia) 


2014/35/EU 
2014/30/EU 
2009/125/EC; 
2008/1275/EC; 
2011/65/EU; 


And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents 


(A sú vyrobené systémom kvality minimálne v súlade s normou ISO 9001 alebo CENELEC dokumentmi) 


[Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485: 000 ] 
| 
| The Notified Body: performed: 


land issued the certificate: 


[A vydal osvedöenie) (certificate number / číslo osvedčenia) 


| (Notifikovany organ) (Name and number/ Názov a číslo) (vykonal) (description of intervention / opis zásahu) | 


Remarks: 


Drachten, 17-Jul-18 A.Speelman, CL Compliance Manager 


(place,date / miesto, datum) (signature, name and function / podpis, meno a funkcia) 


Philips Consumer Lifestyle B.V. DH | LI PS 


2069 2018/07 


(Document No. / Stevilka poroğila) (Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Leto namstitve 
CE znaka) 


EU DECLARATION OF CONFORMITY 


(Izjava o skladnosti) 


We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. 
(Company name / Ime) 
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 


(address / Naslov) 


declare under our responsibility that the product(s): HD9220, HD9225, HD9226, HD9227, HD9228, HD9229 
(S polno odgovornostjo izjavljamo) 
Philips 


(brand name, Ime znamke) (Type version or model, Tip, verzija ali model) 


Viva Air-fryer 


(product description, Opis proizvoda) 


to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: 
(Na katerega se nanaśa ta izjava je skladen z naslednjimi harmoniziranimi standardi) 


EN60335-1:2012 +A11:2014; 

EN60335-2-9:2003 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010 
EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011; EN 55014-2:2015; 

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3 2013; 

EN 62233:2008 

EN 50564: 2011 

EN 50581:2012 


following the provisions of : 


(V skladu z naslednjimi odloğbami) 


2014/35/EU 
2014/30/EU 
2009/125/EC; 
2008/1275/EC; 
2011/65/EU; 


And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents 


(In so proizvedeni v skladu s shemo kakovosti najmanj v skladu z ISO 9001 ali CENELEC stalnimi dokumenti) 


[Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with ENT3485: — 0 1 
| 
| The Notified Body: performed: 


lo E: 
and issued the certificate: 
| (2daia certifikat) (certificate number / Stevilka certifikata) 


|(Priglašeno organ) (Name and number/ Ime in številka) (Izvršeno) (description of intervention / Opis ukrepa ) | 


Remarks: 





Drachten, 17-Jul-18 A.Speelman, CL Compliance Manager 


(place,date / Kraj, datum) (signature, name and function / Podpis, Ime in funkcija) 


Philips Consumer Lifestyle B.V. DH | LI PS 


2069 2018/07 


(Document No. / Döküman Numarası) (Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / CE İbaresinin 


eklendigi yil (yyyy/aa)) 


EU DECLARATION OF CONFORMITY 


(EU UYGUNLUK BEYANI) 


PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. 


(Company name / imalatginin ismi) 


TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 


(address / İmalatçının adresi ) 


This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of 
the manufacturer HD9220, HD9225, HD9226, HD9227, HD9228, HD9229 


(Bu uygunluk beyanı yalnızca imalatçının kendi sorumluluğu altında 
düzenlenir) 


Philips 


(Brand name lln (Type version or model, Tip veya model) 


Viva Air-fryer 


(product description, Ürün Açıklamas ) 


to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: 
(aşağıda belirtilen ilgili standartların gerektirdiği uygunluğa sahip olduğunu beyan ederiz) 


EN60335-1:2012 +A11:2014; 

EN60335-2-9:2003 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010 
EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011; EN 55014-2:2015; 

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3 2013; 

EN 62233:2008 

EN 50564: 2011 

EN 50581:2012 


following the provisions of : 
(Yasal hükümler su sekildedir:) 
2014/35/EU 

2014/30/EU 

2009/125/EC; 


2008/1275/EC; 
2011/65/EU; 


And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents 


(En az ISO 9001 veya CENELEC Daimi Belgelerine uygun kalite semasına binaen mevcut ürünlerdir) 


[Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13488: 0000 1 
| 

| The Notified Body: performed: 

| (Yetkili Kurul) (Name and number/ Isin ve numara) (yerine getirmiştir) — (description of intervention /müdahalenin tanımı ) 


M = 
jand issued the certificate: 


| (sertifikay: düzenlemistir) (certificate number / sertifika numarası) 


Remarks: 





Drachten, 17-Jul-18 
(place,date / Yer ve tarih ) 


A.Speelman, CL Compliance Manager 


(signature, name and function / İmza, isim ve görevi) 


Philips Consumer Lifestyle B.V. DH i LI PS 


2069 2018/07 


(Document No. / Broj izvjestaja) (Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Godina 
ishodenja CE oznake) 


EU DECLARATION OF CONFORMITY 


(Izjava o sukladnosti) 


We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. 
(Company name / Ime) 
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 
(address / Adresa) 


declare under our responsibility that the product(s): HD9220, HD9225, HD9226, HD9227, HD9228, HD9229 
(Odgovorno izjavljujemo da je elektiğni uredaj(i)) 
Philips 


(brand name, Naziv robne marke) (Type version or model, Tipska oznaka ili model) 


Viva Air-fryer 


(product description, opis proizvoda) 


to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: 
(Na koje se ova izjava odnosi zadovoljava sljedeće usklađene norme) 


EN60335-1:2012 +A11:2014; 

EN60335-2-9:2003 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010 
EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011; EN 55014-2:2015; 

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3 2013; 

EN 62233:2008 

EN 50564: 2011 

EN 50581:2012 


following the provisions of : 
(Slijedom odredbi:) 

2014/35/EU 

2014/30/EU 

2009/125/EC; 


2008/1275/EC; 
2011/65/EU; 


And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents 


(najmanje u skladu sa normom ISO 9001 ili) 


[Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485: 0 0 0 1 
| 
| The Notified Body: performed: 


land issued the certificate: 


| (l izdana je potvrda) (certificate number / Broj potvrde) 


| (Nadležno tijelo) (Name and number/ Ime i broj) (Izveden) (description of intervention / Opis intervencije) | 


Remarks: 


Drachten, 17-Jul-18 A.Speelman, CL Compliance Manager 


(place,date / Mjesto ,datum) (signature, name and function / Potpis,ime i radno mjesto) 


Philips Consumer Lifestyle B.V. DH i Li PS 


2069 2018/07 


(Document No. / Ap. &keonç) (Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Eroç 


ETTIKÖAANONS TOU OfjUaTos Ouuuöppwons CE) 


EU DECLARATION OF CONFORMITY 


(AHAQXH ZYMMOPOOZH CE) 


We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. 
(Company name / Etrwvuyia) 
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 
(address / AisU@uvon) 


declare under our responsibility that the product(s): HD9220, HD9225, HD9226, HD9227, HD9228, HD9229 


(AnAwWvouge urrEÚBuva ÉTI TO NAEKTPOAOYIKÉ TTPOÏOV/ TPOÏÉVTA) 
Philips 


(brand name, ovouacía uápkac) (Type version or model, Túrroc éKčoonc f HovréAo) 


Viva Air-fryer 


(product description, rreprypaeý TTpoióvToc) 


to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: 


(OTO OTTOÍO/ OTA OTTOÍA APOPÁ NN TTAPOÚGA SHAWON GULLOPPOÚTA!/ OUUNOPPOUVTAI HE TA EEG EVAPNOVIONEVA TTPÓTUTIA) 


EN60335-1:2012 +A11:2014: 

EN60335-2-9:2003 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010 
EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011; EN 55014-2:2015; 

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3 2013; 

EN 62233:2008 

EN 50564: 2011 

EN 50581:2012 


following the provisions of : 
(ZUuguwva pe TIG SIATAEEIG TUWV OSNYIWV) 


2014/35/EU 
2014/30/EU 
2009/125/EC; 
2008/1275/EC; 
2011/65/EU; 


And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents 


(Kal TTAPÁVETAI/ TTAPÁVOVTA! GÚLPLVA LE ÉVA TTOIOTIKÓ TTPÓVPALIHA TTOU OUUNOPYOUTAI, KAT'EAAXIOTOV, UE TO TTPÓTUTTO ISO 9001 r} pe ta Mévipa Eyypaga Tekynpiwong Tng 
CENELEC) 


[Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13488: 00000 1 
| 
| The Notified Body: performed: 


and issued the certificate: 


(Ka! EEEÖWOE TO MIOTOTTOINTIKO) (certificate number / apiQuóc TTIOTOTTOINTIKOÚ) 


|(O &iborrommeeíc opyaviouóc) (Name and number/ Ovoyaoía kai api8uóc) (čiečňvave) (description of intervention / rrepiypaQń rrapśuBaonc) | 


Remarks: 


Drachten, 17-Jul-18 A.Speelman, CL Compliance Manager 


(place,date / Törroç, nuepounvia) (signature, name and function / urroypagń, ovouarerrwvuLo kai Aeiroupyia) 


Philips Consumer Lifestyle B.V. DH i Li PS 


2069 2018/07 


(Document No. / Hokymenm Ne) (Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Toduna na 
nocmaeaHe Ha CE mapkupoekama) 


EU DECLARATION OF CONFORMITY 


(CE Heknapauus 3a ceorBercrBue) 


We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. 
(Company name / Vime ) 
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 


(address / anpec) 


declare under our responsibility that the product(s): HD9220, HD9225, HD9226, HD9227, HD9228, HD9229 
(Aeknapupame Ha Hallia OTTOBOPHOCT, Ye enekTpuueckuaT(Te) ypen(u):) 
Philips 


(Brand name, mbpeoecka Mapka) (Type version or model, Cepua unu moden) 


Viva Air-fryer 


(product description, onucaHne Ha nponykra(uTe)) 


to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: 


(KbM KOÜTO(KOMTO) ce oTHaca Ta3u qeknapaLina e(Ca) B CHOTBETCTBKE CHC CNEAHUTe YCTAHOBEHU CTAHĄapTU) 


EN60335-1:2012 +A11:2014; 

EN60335-2-9:2003 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010 
EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011; EN 55014-2:2015; 

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3 2013; 

EN 62233:2008 

EN 50564: 2011 

EN 50581:2012 


following the provisions of : 


(B CbOTBETCTBUE C AUPEKTUBMU:) 


2014/35/EU 
2014/30/EU 
2009/125/EC; 
2008/1275/EC; 
2011/65/EU; 


And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or GENELEC Permanent Documents 


(n ca npon3BegieHn noa CucTeMa 3a KA4ECTBEH KOHTPON Ha-MarnkO B CbOTBETCTBU_E c ISO 9001 unu) 


[Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with ENT3485: — 0 1 
| 
| The Notified Body: performed: 


|. e 
and issued the certificate: 


|" u30ade cepmucbukam) (certificate number / Homep Ha cepmucbukama) 


| WaBecraBauara uncruryuua) (Name and number/ Mme u Homep) (useppwu) (description of intervention / onucaHue Ha npoeepkama) | 


Remarks: 


Drachten, 17-Jul-18 A.Speelman, CL Compliance Manager 


(place,date / macmo, dama) (signature, name and function / nodnuc, ume u 07bKxHOCM) 


EDC EN-SER: 


Philips Consumer Lifestyle B.V. DH | LI PS 


2069 2018/07 


(Document No. / Dokument br.) (Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Godina kada je 
dodeljena CE oznaka) 


EU DECLARATION OF CONFORMITY 


(EU DEKLARACIJA O USAGLASENOSTI) 


We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. 
(Company name /Naziv privrednog druStva ) 
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 


(address / adresa) 


declare under our responsibility that the product(s): HD9220, HD9225, HD9226, HD9227, HD9228, HD9229 
(izjavljujemo pod punom odgovornośću da je(su) elektriëni proizvod(i):) 
Philips 


(brand name, naziv robne marke ) (Type version or model, Verzija tipa ili model) 


Viva Air-fryer 


(product description, opis proizvoda ) 


to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: 
(na koji se ova deklaracija odnosi u skladu sa sledečim usaglašenim standardima:) 


EN60335-1:2012 +A11:2014; 

EN60335-2-9:2003 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010 
EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011; EN 55014-2:2015; 

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3 2013; 

EN 62233:2008 

EN 50564: 2011 

EN 50581:2012 


following the provisions of : 


(U skladu sa odredbama) 


2014/35/EU 
2014/30/EU 
2009/125/EC; 
2008/1275/EC; 
2011/65/EU; 


And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents 


(I da su proizvedeni prema šemi kvaliteta koja je najmanje u skladu sa ISO 9001 ili CENELEC stalnom dokumentacijom) 


[Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with ENT3485: — 1 
| 
| The Notified Body: performed: 


[ux = 
and issued the certificate: 


| (i izdat sertifikat) (certificate number / broj sertifikata) 


| (Ovlašćeno telo) (Name and number/ Naziv i broj) (izvršeno) (description of intervention / opis intervencije) | 


Remarks: 





Drachten, 17-Jul-18 A.Speelman, CL Compliance Manager 


(place,date / potpis, ime i funkcija) (signature, name and function) 


